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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


No. C1/17594 /2012/MCT. 

10th September 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the purchase of following items for the 
Department of Pathology , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender numbered 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 
Cost of tender form (VAT inclusive ): 

Original — 1,050. 

Duplicate — 525 . 
Last date and time for sale of tender form 
18 - 10 -2012 , 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
19 -10 -2012, 2. 30 p . m . 

Opening date and time of tender — 19 - 10 -2012 , 3 p . m . 

Tender form can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram - 11 upto 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( 50 ) is sent by way of 
Money Order in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 3 - 10 - 2012 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പത്തോളജി 
വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3.30 മണി വരെ ലഭ്യ 
മാണ്. 


No. C2/ 9050/ 2012/ MCT. 

17th September 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of following Electrical Items 
required for the Medical College Hospital, Medical 
College , Thiruvananthapuram. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 


Tender should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this Office on working hours till 3. 30 p . m . 


അസ്സൽ- 1,050. 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 


525. 


Tender No. - 196/ 2012. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 10 - 2012, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 10 - 2012, 2 . 30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 19- 10 - 2012 , 
3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു 
ന്ന താണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അ പേ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീ സിൽ 
3 - 10 - 2012 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax ): 
- Original - " 1, 050. 

Duplicate = 525 . 
Last date and time for sale of tender form 
11- 10- 2012 , 3 p. m . 

| Last date and time of receipt of tenders _ 12- 10 - 2012 , 
2.30 p . m . 
| Opening date and time of tender - 12-10 -2012, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money order should reach this office 
on or before 4 - 10 - 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പ് രോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തി ക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


Tender Number and 

Name of Items 


Quantity 
(Nos.) 


No . 


- 1 


ദർഘാസ് നമ്പർ 196/ 2012 . 


90000 


188/2012 - Flashback blood collection 

needle 
188/2012 Tri Sodium Citrate 2 .7 ml 

for coagulation 


2 


1000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 10 - 2012 , 3 മണി. 


3 


188 /2012 — Yellow colour reusable holder/ 

adapter for connecting the 
needles with the evacuated 
tubes 


- 100 


- ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അവ സാന തീയതിയും 
സമയവും 12- 10- 2012 , 2.30 മണി. 


- 4 


189/ 2012 


Evacuated tubes for blood 
collection (K2 EDTA , 3.6 mg. 
for haematology ) 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 10 - 2012, 3 മണി. 


99900 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സിക്കു 
ന്ന താണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
4 - 10 - 2012 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Items 


Specification 


- St . 
No. 


Quantity 
Required 
(Nos.) 


40 w 


3000 


Tube Light 
Bulb Electric 


60 w 


1000 


- 3 


CFL Bulb 


18 w 


- 200 

300 


Battery 


Big 


Medium 


4000 


Small 


1000 


500 


40 w 


400 


Choke Electrical 40 W 
Choke Electronics 
Torch Light 

3 cell 
Focus line projection 7027 type 
amp bulb Quartz 12v, 50w 
Halogen ( Philips ) 
Five pin socket 

15 amp 
Laryngoscope bulb 
Electric Starter 40w 
Electric Heater - 2000w, 

230v 


50 


500 


2000 

15 


double GE 
coil, fully 
ring type - 


15 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


iv 


TENDER NOTICE 
No. A2- 1535/ 12 /RIO . 

20th September 2012 . 
Sealed tenders are invited for the supply of the following items to the Regional Institute of Ophthalmology , 
Government Ophthalmic Hospital, Thiruvananthapuram . 


sl. 


Tender No. and Name 

of Equipment 


Cost of 
original tender form 


Cost of duplicate 

tender form 


No. 


(2 ) 


8 /2012 
(1) Perfluro -N -Octane Liquid Sterile — 5 ml (30 Nos.) 
(2) Silicone Oil 1000mm /S (CSt) (250 Nos.) 
(3) Octofluro Popyl (C3F8 ) Gas — 30 ml (20 Nos.) 

Total Cost - 4 ,42 ,820 . 


900 + VAT 


500 + VAT 


2 


9 /2012 


1 ,000 + VAT 


500 + VAT 


1, 000 + VAT 


500 + VAT 


4 


(1) Hydroxy Propyl Methyl Cellulose (PFS) (4000 Nos.) 
(2) Balanced Salt Solution (500 ml) in Glass Bottle 

Total Cost — 4 ,78 ,675 . 
10 /2012 
(1) Sevoflurane — 250 ml Bottle (40 Nos.) 
(2) Hydroxy Propyl Methyl Cellulose Solution 

5 ml 2 % vial (2000 Nos.) 
(3) Injection Tripan Blue — 0 .06 % (1000 Nos .) 
(4) Tab. Acetazolamide — 250 mg (40000 Nos.) 

Total Cost — 4 ,81,000 . 
11 /2012 

(1) Nepafenac Eye Drops — 0. 1% (1,000 Nos.) 
(2) Dorzolamide Eye Drops — 2 % (1000 Nos.) 
(3) Dorzolamide with Timolol Eye Drops ( 1000 Nos.) 

Total Cost — 4,46 ,000 . 
12 /2012 
( 1) Atropine Eye Drops — 1 % — 5ml (7500 Nos.) 
(2) Carboxy Methyl Cellulose Sodium Ophthalmic 

Solution (with Preservative ) — (3000 Nos.) 

Natamycin Eye Drops — 5 % (1000 Nos). 
(4 ) Polyvinyl Alcohol with Povidone Iodine Eye 

Drops (with Preservative ) (1000 Nos.) 
Amikacin Eye Drops — 1 % ( 100 Nos.) 
Povidone Iodine Eye Drops — 5 % (500 Nos.) 

Voriconazole Powder for Eye Drops — 1 % ( 100 Nos.) 
(8 ) Injection Pilocarpine Nitrate — 1 ml (1000 Nos.) 

Tobramycin Eye Ointment— ( 2000 Nos.) 
( 10 ) Moxyfloxacin Eye Ointment — (2000 Nos.) 
(11 ) Atropine Eye Ointment — ( 100 Nos.) 


900 + VAT 


500 + VAT 


5 


( 12) Chloro Appli Capsule — (25000 Nos .) 
(13) Sodium Chloride Ophthalmic Ointment — 6 % ( 100 Nos.) 
( 14) Sodium Chloride Ophthalmic Solution — 5 % (100 Nos .) 
(15) Dexamethazone Eye Drops — ( 2000 Nos.) 

Total Cost — 4,31,590 . 
13/2012 
(1) Indocyanine Green for injection USP – 25 mg ( 100 Nos.) 

Total Cost — 1.25 lakhs. 


900 + VAT 


500 + VAT 


6 


400 + VAT 


300 + VAT 


7 


14 /2012 


(1) 


P. C . Intra Ocular Lenses 
(No. 14 , 15, 16 , 17, 17 .5, 19, 21.5 — 200 Nos. Each ) 
(No . 18, 18.5 — 250 Nos. Each ) 
(No. 19 .5 — 500 Nos) 
(No. 20 .5 — 300 Nos.) 
(No. 20 — 24 .5 , 25 — 100 Nos. Each ) 
(No. 25 .5 , 26 — 50 Nos. Each ) 


(2 ) 


A . C . Intra Ocular Lenses 
(No. 15 , 16 , 21.5, 22.5 , 23.5 — 10 Nos. Each ) 
(No. 18 , 18 .5 , 19 , 19.5 , 20 .5 — 20 Nos. Each ) 
(No. 245Nos.) 
Scleral Fixated Intra Ocular Lenses 
(No. 18 , 18.5 , 19, 19 .5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22 , 23 — 5 Nos. Each ) 
Total Cost — 5 lakhs. 


(3) 


1 , 000 + VAT 


500 + VAT 


EMD — 1 % of the total cost . 


The tenders should be superscribed “ due at 11 a . m . on 20 - 10 - 2012 ” and addressed to the Director, Regional 
Institute of Ophthalmology, Government Ophthalmic Hospital, Red Cross, Thiruvananthapuram -695 035 . Last date of receipt 
of tender is at 11 a . m . on 4 - 10 - 2012 . Late tenders will not be accepted . The tender will be opened at 11. 30 a . m . on 
20 - 10 - 2012 in the presence of the tenderers or their authorized representatives who may present at that time. 


Intending tenderers may on application to the Director, Regional Institute of Ophthalmology, Red Cross Road , 
Thiruvananthapuram -695 035 , obtain the requisite tender form on which the tenders should be submitted . Application for 
the tender forms should be accompanied by a cash remittance of rupees noted against each tender which is price fixed for 
a form and which is not refundable under any circumstances. The tender forms are not transferable. Sale of tender forms 
will be closed at 3 p . m . on 19 - 10 - 2012 . Cheque, postage stamp etc . will not be accepted towards the cost of tender forms, 
nor will the forms be sent per V. P. P. Duplicate tender forms, if required will be issued at rupees noted against each 
tender. 


Detailed specifications and special conditions will be available with the tender form . 

The tenderer should be in the market for last 3 years supplying the quoted equipments / items and should produce 
copy of the supply order and Performance Report from the purchaser. 


Further details if any required will have from the office of the undersigned in office hours on all working days. 


The undersigned reserves the right to split the order among two or more tenders if found necessary and also to 
reject any of or all the tenders without assigning any reason . 


vi 


-- തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപ്രതി) ആവശ്യത്തിലേക്ക് താഴെ 
പറയുന്ന ഉപകരണം/ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ടെണ്ടർ നമ്പരും ഇനവിവരവും 


കമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 
അസ്സൽ 

പകർപ്പ് 


900 + വാറ്റ് 500 + വാറ്റ് 


1,000 + വാറ്റ് 500 + വാറ്റ് 


1 8/ 2012 
(1) പെർഫ്ളൂറോ-എൻ- ഒക്ടൈൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റെറൈൽ -5 മി. ലി.( 30 എണ്ണം) 
(2) സിലിക്കൺ ഓയിൽ 1000 എം. എം .?/ സെക്കന്റ് ( സി . എസ്. റ്റി.) - ( 250 എണ്ണം) 
(3) ഒക്ടോഫ്ളൂറോ പാൽ( സി . 3 എഫ്. 8 ) ഗ്യാസ്- 30 മി. ലി. (20 എണ്ണം) 

അടങ്കൽ തുക - 4, 42,820. 
2 9 / 2012 

(1) ഹൈട്രോക്സി പാപ്പൽ മീതൈൽ സെല്ലുലോസ് ( പി.എഫ്.എസ്.) (4000 എണ്ണം) 
(2) ബാലൻസിഡ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ( 500 മി. ലി.) ഗ്ലാസ്സ് ബോട്ടിൽ ( 3300 എണ്ണം) 

അടങ്കൽ തുക - 4,78,675. 
3 10 / 2012 

(1) സെവോഫ്ളൂറൈൻ 250 മി. ലി. ബോട്ടിൽ - ( 40 എണ്ണം) 
(2) ഹൈഡ്രോക്സ് പ്രൊഫൈൽമീതൈൽ സെല്ലുലോസ് സൊല്യൂഷൻ - 

5 മി . ലി. 2 % വയൽ- ( 2000 എണ്ണം) 
(3) ഇഞ്ചക്ഷൻ ട്രിപ്പാൻ ബ്ല - 0.06 % (1000 എണ്ണം) 
(4) റ്റാബ് അസെറ്റാസോളാമൈഡ് - 250 മി . ഗ്രാം ( 40000 എണ്ണം) 

-- അടങ്കൽ തുക - 4, 81,000. 
4 11 / 2012 

(1) നെപ്പാഫിനാക് ഐ ഡാപ്സ് 0.1 % (1000 എണ്ണം) 
(2) ഡോർ സോളാമൈഡ് ഐ ഡ്രോപ്സ് 0.2 % ( 1000 എണ്ണം) 
| (3) ഡോർ സോളാമൈഡ് വിത് ടിമളോൾ ഐ ഡ്രോപ്സ് ( 1000 എണ്ണം) 

അടങ്കൽ തുക - 4, 46, 000 . 
5 12 / 2012 


1,000 + വാറ്റ് 500 + വാറ്റ് 


1,000 + വാറ്റ് 500 + വാറ്റ് 


(1) അസ്ട്രോപ്പിൻ ഐ ഡ്രോപ്സ് - 1 % ( 7500 എണ്ണം) 
(2) കാർബോക്സി മീതൈൽ സെല്ലുലോസ് സോഡിയം ഒഫ്താൽമിക് സൊല്യൂഷൻ 

- വിത് പ്രിസർവേറ്റീവ് (3000 എണ്ണം) 
(3) നാറ്റാമൈസിൻ ഐ ഡ്രോപ്സ് - 5 % (1000 എണ്ണം) 
(4) പോളിവിനൈൽ ആൾക്കഹോൾ വിത് പൊവിഡൈൻ ഐ ഡ്രോപ്സ് വിത് 

-- പ്രിസർവേറ്റീവ് ( 1000 എണ്ണം) 
(5) അമിക്കാസിൻ ഐ ഡ്രോപ്സ് - 1 % ( 100 എണ്ണം) 
(6) പോവിഡൈൻ അയഡിൻ ഐ ഡ്രോപ്സ്- 5 % (500 എണ്ണം) 
(7) വോറികൊണാസോൾ പൗഡർ ഫോർ ഐ ഡ്രോപ്സ് - 1 % ( 100 എണ്ണം) 
(8) ഇഞ്ചക്ഷൻ പൈലോകാർപ്പിൻ നൈട്രേറ്റ് - 1 മി. ലി. ( 1000 എണ്ണം) 
(9) ടോബാമൈസിൻ ഐ ഓയിന്റ് മെന്റ് - ( 2000 എണ്ണം) 
(10 ) മോക്സി ഫ്ളോക്സാസിൻ ഐഓയിന്റ് മെന്റ് (2000 എണ്ണം) 
( 11) അട്രോപ്പിൻ ഓയിന്റ് മെന്റ് ( 100 എണ്ണം) 
( 12 ) ക്ലോറോ അപ്പ്ളി കാപ്സ്യൂൾ (25000 എണ്ണം) 
( 13 ) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഫ്താൽമിക് ഓയിന്റ് മെന്റ്- 6 % (100 എണ്ണം) 
(14 ) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഫ്താൽമിക് സൊലൂഷ്യൻ - 5 % ( 100 എണ്ണം) 
( 15 ) ഡെക്സാ മെതാസോൺ ഐ ഡ്രോപ്സ് ( 2000 എണ്ണം) 

- അടങ്കൽ തുക - 4,31, 590. 


900 + വാറ്റ് 500 + വാറ്റ് 


vii 


| ( 2 ) 


6 


13 / 2012 
(1) ഇൻഡോസയാനിൻ ഗ്രീൻ ഫോർ ഇഞ്ചക്ഷൻ യു .എസ്. പി . - 25 മി . ഗ്രാം. ( 100 എണ്ണം) 400 + വാറ്റ് 300 + വാറ്റ് 
- അടങ്കൽ തുക 1.25 ലക്ഷം. 


ന 


| 7 


14 / 2012 


(1) പി. സി . ഇൻട്രാ ഒക്കുലാർ ലെൻസ് 

(നമ്പർ - 14, 15, 16 , 17, 17.5, 19, 21.5 - 200 എണ്ണം വീതം ) 
( നമ്പർ - 18, 18 .5 - 250 എണ്ണം വീതം) 
( നമ്പർ - 19.5 - 500 എണ്ണം) 
( നമ്പർ - 20.5 - 300 എണ്ണം) 
( നമ്പർ - 20, 24.5, 25 - 100 എണ്ണം വീതം ) 
( നമ്പർ - 25.5, 26 - 50 എണ്ണം വീതം ) 


( 2 ) എ . സി . ഇൻട്രാ ഒക്കുലാർ ലെൻസ് 

( നമ്പർ - 15, 16 , 21.5, 22. 5, 23.5 - 10 എണ്ണം വീതം ) 
( നമ്പർ - 18, 18.5, 19 , 19.5, 20 .5 - 20 എണ്ണം വീതം) 
( നമ്പർ - 24 - 5 എണ്ണം) 


(3) സ്കീറൽ ഫിസേറ്റഡ് ഇൻട്രാ ഒക്കുലാർ ലെൻസ് 

( നമ്പർ - 18 , 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 23.5 - 5 എണ്ണം വീതം) 


1,000 + വാറ്റ് 500 + വാറ്റ് 


അടങ്കൽ തുക - 5 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം അടങ്കൽ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 


ടെണ്ടർ കവറിന്റെ പുറത്ത് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ മരുന്നിന്റെ നേരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എഴുതണം. ടെണ്ടർ, ഡയറക്ടർ, റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ഓഫ്താൽമോളജി, ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപ്രതി), റെഡ് ക്രോസ് 
റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 20 -10-2012 - ന് രാവിലെ 
11 മണിവരെയാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടറുകൾ 20 - 10 - 2012 - ന് രാവിലെ 11.30 - ന് ടെണ്ടർ 
തന്നവരുടേയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ആവശ്യമുള്ളവർ ടെണ്ടറിനുവേണ്ട 
അപേക്ഷ സഹിതം ടെണ്ടറിനുനേരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ 
ടെണ്ടർ ഫോമിലുള്ള ടെണ്ടർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ടെണ്ടർ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ചെക്കുകൾ 
ആയി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടർ വിൽപ്പന 19- 10 - 2012 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
ഉപകരണത്തിന്റെ മരുന്നിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങളും ടെണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേക നിബന്ധനകളും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ മരുന്നുകൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. കൂടാതെ ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പെർഫോർമൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസ് സമയത്ത് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു കാരണവും പറയാതെ ഭാഗികമായോ മുഴുവനായോ ടെണ്ടർ 
റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Regional Institute of Ophthalmology, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Director 
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TENDER NOTICES 


- (1) 


No. C/1413/ 2012/ CNK. 

11th September 2012 . 
No. C/1199 /2012/ CNK. 

11th September 2012 . 

Sealed competitive tenders are invited for the 
Sealed competitive tenders are invited for the purchase of Patient Care Manikin (Adult) to Government 
purchase of Lab items for Fundamentals Nursing Lab to Nursing College , Kottayam. 
Government Nursing College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on 
Tender forms can be had from this office on payment of 1, 057 in cash till 28 - 10 - 2012 , 5 p . m . and 
payment of ` 340 in cash till 28 -10 - 2012 , 5 p . m . and by 
Money Order till 20 - 10 -2012 . No other modes of remittance 

Money Order till 20 -10 -2012. No other modes of remittance 
will be entertained . Those who require tender forms by will be entertained . Those who require tender forms by 
post a sum of 40 has to be added towards postage 

post a sum of 40 has to be added towards postage 
charges . Cost of tender forms will not be refunded . 

charges. Cost of tender forms will not be refunded . 
The duly signed tenders superscribed on the 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelop as “ Tender No. C/ 1199/ 2012/ CNK - Fundamental 

envelop as “ Tender No. C / 1413 /2012 /CNK - Patient Care 
Lab Items” addressed to “ The Principal, Government 

Manikin ” addressed to “ The Principal, Government Nursing 
Nursing College, Kottayam -8 ” should reach this office on 

College, Kottayam - 8” should reach this office on or before 
or before 29 -10 - 2012, at 5 p . m . the due date mentioned in 

29 - 10 - 2012 , at 5 p . m . the due date mentioned in the 
the schedule . Tenders received late will not be entertained . 

schedule. Tenders received late will not be entertained . 
The duly received tenders will be opened on 30 - 10 - 2012 , 

The duly received tenders will be opened on 30 - 10 -2012 at 
at 2 . 30 p .m . in the presence of the tenderers or their 

2 p . m . in the presence of the tenderers or their authorized 
authorized representatives who may present at that time. 

representatives who may present at that time. 
Further details can be obtained from this office 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the 

during working hours . The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason. 

right to reject any tender without assigning any reason . 
- കോട്ടയം നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ലാബ് സാധന 

കോട്ടയം നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് കെയർ 
സാ മഗ്രികൾ വാങ്ങുന്ന തി നായി മുദ്ര വച്ച ദർഘാ സു കൾ 

മാനികിൻ ( അഡൾട്ട്) വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ - 340 അടച്ച് ഓഫീസിൽനിന്നും 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 1, 057 അടച്ച് ഓഫീസിൽനിന്നും 
28 - 10 - 2012 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ നേരിട്ടും 20 - 10 - 2012 

28- 10 - 2012 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ നേരിട്ടും 20 - 10 - 2012 
വരെ മണിയോർഡറായും വാങ്ങാവു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
പ്രത ങ്ങൾ തപാ ലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 40 അധികം 

വരെ മണിയോർഡറായും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
മണിയോർഡർ ആയി അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 

പ്രത ങ്ങ ൾ തപാലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 40 അധികം 

മണിയോർഡർ ആയി അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ 
സി / 1199 / 2012 / സി . എൻ. കെ . - ലാബ് ഐറ്റം സ് എന്ന 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് നേഴ്സിംഗ് 

സി /1413 / 2012/ സി . എൻ. കെ .- പേഷ്യന്റ് കെയർ മാനികിൻ 
കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 29 - 10 - 2012 - 

എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
വൈകു ന്നേരം 5 മണിക്കു മുമ്പ് ലഭി ക്ക ത്ത ക്ക വിധം 

നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കു 

29 - 10 -2012 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കു മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം 
ന്നതോ അ പൂർണ്ണമോ ആയ ദർഘാ സു കൾ പരി ഗ ണി 

അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചിത സമ യ ത്തിനു ശേഷം 
ക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 30 - 10 - 2012 

- ലഭിക്കു ന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാ സു കൾ 
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 

30-10- 2012 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
- വിശദ വിവ ര ങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യ മാ ണ് . യാതൊരു കാര ണ വും കാണിക്കാതെ വിശദ വിവ ര ങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ ലഭ്യ മാ ണ് . യാതൊരു കാര ണവും കാണിക്കാതെ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


(3) 


TENDER NOTICE 
No. C5/8877/2012/ MCK . 

| 10th September 2012 . 


No. C1414/2012/ CNK. 


11th September 2012. 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of following Ophthalmology equipments for Government 
Medical College, Kottayam. 


Sl. 
No. 


Tender Number 
and Name of Items 


Quantity 
( No .) 


C5/ 8877/2012/ MCK 
Non contact Tonometer 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Child Birth Simulator to Government Nursing 
College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of 1,057 in cash till 28 - 10 -2012 , 12 Noon and by 
Money Order till 20 - 10 -2012 . No other modes of remittance 
will be entertained . Those who require tender forms by 
post a sum of 40 has to be added towards postage 
charges. Cost of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelop as “ Tender No. C /1414 /2012 /CNK - Child Birth 
Simulator ” addressed to “ The Principal , Government 
Nursing College , Kottayam- 8 ” should reach this office on 
or before 29 - 10 - 2012 at 5 p . m . Tenders received late will 
not be entertained . The duly received tenders will be 
opened on 30 - 10 - 2012 at 3 p . m . in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. 


C5/ 8877/2012/ MCK (1 ) 
Applanation Tonometer 


Tender forms can be had from this office on payment 
of 420 in cash or by Money Order. No other modes of 
remittance will be entertained. Those who require tender 
forms by post a sum of 40 will be added towards 
postage charges . Money Orders should reach this office 
at least 10 days prior to the closing date of tender sales. 
Cost of tender forms will not be refunded . 


Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 


I Witholersigner " this off. 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as "Tender No. ................ for the purchase of 

.......... addressed to " The Principal, Government 
Medical College, Kottayam - 8 ” should reach this office on 
or before 29- 10 - 2012 . Tenders received late will not be 
entertained . The duly received tenders will be opened at 
30 - 10 -2012 , 2. 30 p . m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may present at that 
- time. The sale or tender form will be closed on 27- 10 - 2012 . 


Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


- കോട്ടയം നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ചൈൽഡ് ബെർത്ത് 
സിമുലേറ്റർ വാങ്ങുന്ന തി നായി മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 1,057 അടച്ച് ഓഫീസിൽനിന്നും 
28 - 10 - 2012 , 12 മണി വരെ നേരിട്ടും 20 - 10 - 2012 വരെ 
മണിയോർഡറായും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണിയോർഡർ 
ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ 
സി / 1414/ 2012 / സി. എൻ. കെ .- ചൈൽഡ് ബെർത്ത് സിമുലേറ്റർ ” 
എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, കോട്ട യം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
29 -10- 2012 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കുമുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ്. നിശ്ചിത സമ യ ത്തിനു ശേഷം 
ലഭി ക്കു ന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
30 - 10 - 2012 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 


- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെപറയുന്ന 
- ഓഫ്താൽമോളജി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


എണ്ണം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


- 


1 


സി5 / 8877 / 2012 / എം . സി. കെ . 
നോൺ കോൺടാക്റ്റ് ടോണോമീറ്റർ 1 


- 2 


സി5 / 8877/ 2012 / എം . സി. കെ .(1 ) - 
അപ്ളനേഷൻ ടോണോമീറ്റർ 


വിശദ വിവ ര ങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യ മാ ണ് . യാതൊരു കാര ണവും കാണിക്കാതെ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ - 420 അടച്ച് ഓഫീസിൽനിന്നും 
വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രത ങ്ങൾ തപാലിൽ 
ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 40 അധികം മണിയോർഡർ ആയി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് വില്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 


Government Nursing College, 
Kottayam . 


(Sd .) 
Principal. 


ത്യശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 
- അവ സാന തീയതി താഴെ കൊടു ത്തി രിക്കുന്ന പ്രകാരം 
ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 
കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 

ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ " ദർഘാസ് നമ്പർ 
............. ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് .......................... എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോട്ടയം-8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 29- 10 - 2012 - ന് മുമ്പ് 
ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു 
ശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
30- 10 - 2012 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസന തീയതി 27 -10- 2012 . 

വിശദ വിവ ര ങ്ങൾ ദർഘാസ് പത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


- 1 


18 / 2012 - 13 / എം . സി . റ്റി. സി .ആർ. 
- എക്സ് ലോബി 


അനാട്ടമി 


- 2 


86 /2011 - 12 / എം . സി. റ്റി. സി .ആർ. 

ടൈനോക്കുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് 


പത്തോളജി 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1- ന് 315 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

- 2,392. 


Government Medical College , 
Gandhi Nagar, Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് 158 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

1, 248 . 


TENDER EXTENSION NOTICE 
No. C1 / 11260/2012 -13/ MCTCR . 12th September 2012 . 

The last date fixed for the receipt of the following 
tenders to Government Medical College , Thrissur have 
been extended as per the schedule noted below . Other 
terms and conditions remain same. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 12 - 10- 2012, 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും-- 19 - 10 - 2012, 4 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20- 10 - 2012, 1 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 10- 2012, 
3 മണി. 


Sl. No. 


Tender No. and Name 

of Equipment 


Name of 
Department 


Anatomy 


- 1 

2 


18/2012 -13/ MCTCR - X - Ray Lobby 
86 / 2011-12 /MCTCR — Trynocular 

Microscope 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങളും കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


- 


III 


Pathology 


GovernmentMedical College , 
Thrissur. 


( Sd .) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


Cost of tender form : 
Original — 315 for Sl. No. 1 and · 2,392 for 

- Sl. No. 2 . 
Duplicate — 158 for Sl. No . 1 and 1,248 

| for Sl. No. 2 . 
Closing date and time of tender sale by Money 
Order - 12 -10-2012, 4 p . m . 

Closing date and time of tender sale by Cash 
19 - 10 -2012 , 4 p . m . 

Last date and time of receipt of sealed tender 
20 -10 -2012 , 1 p . m . 

Opening date and time of tender — 20 - 10 - 2012 , 
3 p . m . 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions etc., can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College , 
Thrissur-680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 50 extra by Money Order towards 
postage for each tender. 


No. S2/10301/2012/ MCC. 

7th September 2012. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
Dealers for the supply of Reagents , Sutures, Disposable 
for Medical College , Kozhikode . The tender form and 
details can be obtained from the office of the Principal, 
Government Medical College , Kozhikode on payment of 
tender cost. Tender should be superscribed with tender 
number and addressed to the Principal, Government 
Medical College , Kozhikode . Belated tenders will not be 
accepted. Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
- worth - 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of the 

total cost of items tendered for. Stamp Paper will be 


Demonstration if required should be provided by the 
firm at their on expence . Further details can be had from 
the office of the Principal, GovernmentMedical College, 
Kozhikode during working hours. 


supplied to the firm outside Kerala on request along 
with remittance of ` 150 by Money Order in favour of 
Principal, Government Medical College , Kozhikode . 
Specimen copy of the tender annexed with the tender 
form . Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable to be clearly mentioned . Freight, 
insurance , loading , unloading erection and commission 
charges and installation charges should be done by the 
tenderer. 


SPECIAL CONDITIONS 


Sl. No. 


Tender No. and Name of Items Department 

with Approximate Cost 


Pathology 


| 1 S2/10301/2012/ MCC - Reagents for 

Immunohisto 
Chemistry " 2 ,35 ,000 


1. The brochure issued by the manufacture in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty : minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC (rate to be mentioned 

separately ) will be considered for selection if 

necessary . 
5. No advance payment will be made. 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
വിവിധ വിഭാ ഗത്തിലേക്ക് റി ഏജന്റുകൾ, സ്യൂച്ചറുകൾ, 
ഡിസ്പോസിബിൾ, പെർക്കുലേറ്റർ മുതലായവ നിർമ്മാതാ 
ക്കളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ച 
മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


2 S6 /13927/2012/ MCC - Disposable 

perforator with 
Plunge - 2 ,70, 000 


Neuro 
surgery 


Neuro 
surgery 


3 S6/13928/2012/ MCC - Removable 

nonstick biopolar 

forcep - 4,92,000 
4 S5 / 13929 / 2012/ MCC _ Valve Suture 

- 3 , 30 ,000 


കമ 
- നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും 
ഏകദ്ദേശം ചെലവും 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


Cardio 
thoracic 
Surgery 


Cost of tender form : 


എസ്2 / 10301 / 2012/ എം . സി . സി . 
ഇമ്മ്യൂണോഹിഡേറ്റാ കെമിസ്ട്രി- പാത്തോളജി 
റിയേജന്റ്- 2,35,000 
എസ്6 /13927 /2012 / എം . സി . സി. 
ഡിസ്പോസിബിൾ പെർഫോറേറ്റർ - ന്യൂറോ സർജറി 

2,70, 000 


Original - " 612 for Sl. Nos. 1, 2, S 1 , 040 

for Sl. No. 3 and ` 832 for Sl. No. 4 
Duplicate — 306 for Sl. Nos. 1 , 2 · 520 for 

- Sl . No. 3 and " 416 for Sl . No. 4. 
By Post - " 652 for Sl . Nos . 1, 2 - 1 ,080 for 

| Sl . No. 3 and " 872 for Sl. No. 4. 


ന്യൂറോ സർജറി 


എസ്6 / 13928/ 2012 / എം . സി . സി . 
റിമൂവബിൾ നോൺസ്റ്റിക്ക് 
ബയോബ്ലർ ഫോർ സെപ്പ്- 
- 4,92,000 
എസ്5 / 13929 / 2012 / എം . സി. സി. 
വാൾവ് സ്യൂച്ചർ - 3,30,000 


കാർഡിയോ 
തൊറാസിസ് 
- സർജറി 


Closing date and time of tender by post 
10 -10 - 2012, 3 . 30 p . m . 

Closing date and time of sale of tender form — 
16 -10 -2012, 3 p . m . 

Due date and time of receipt of tender — 17 - 10 - 2012 , 
11 a . m . 

Due date and time of opening of tender — 17 - 10 - 2012 , 
11. 30 a. m . 

Date upto which rates are to be firm — 31- 3 - 2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ കമനമ്പർ 1- നും 2- നും - 612 ക്രമനമ്പർ 

3- ന് 1,040 , ക്രമനമ്പർ 4 - ന് - 832 . 


പകർപ്പ് കമനമ്പർ 1- നും 2 - നും - 306, ക്രമനമ്പർ 

- 3 - ന് 520 കമനമ്പർ 4 - ന് 416. 


The tender without required Earnest Money Deposit 
agreement and not satisfying other tender specification 
are liable to be rejected without further notice . Duplicate 
copy of tender form can be obtained on payment of cost. 
The tender will be opened in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives as scheduled . 


തപാൽ വഴി - കമ ന മ്പർ 1 - നും 2 - നും 652 
| ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1,080, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 

872, 
ടെണ്ടർ ഫോറം തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 10 - 10 - 2012, 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 10 -2012, 3 മണി. 
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ദർ ഘാസ് ലഭി ക്കേ ണ്ട് അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 17- 10 -2012 രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 10- 2012, 
11.30 മണി. 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി - 31 - 3- 2013. 


- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
- 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 
സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും 
കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപന 
ങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ 
സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിര ത ദ വ്യം സമ്മ ത പ ത ത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


No. S2/ 14002 / 2012 / MCC. 

11th September 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Alcohol Chemicals and Antibiotic Discs 
for Various Department of Medical College, Kozhikode . 
The tender forms and details can be obtained from the 
office of the Principal, Government Medical College, 
Kozhikode on payment of tender cost. Tender should be 
superscribed with tender number and addressed to the 
Principal, Government Medical College , Kozhikode. Belated 
tenders will not be accepted . Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed 

in Kerala Stamp Paper worth 100 and Earnest Money 
| Deposit @ 1 % of the total cost of items tendered for. 

Stamp Paper will be supplied to the firm outside Kerala 
on request along with remittance of ` 150 by Money 
Order in favour of Principal, Government Medical 
College , Kozhikode . Specimen copy of the tender 
annexed with the tender form . Rates should be quoted in 
Indian Rupees only. All the taxes applicable to be clearly 
mentioned. Freight, insurance, loading, unloading erection 
and commission charges and installation charges should 
be done by the tenderer. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവെറേ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാർ സ്വയം വഹിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


Sl. No. 


Tender No. and Name of Items Department 

with Approximate Cost 


Various 


-- വൈകിലഭി ക്കു ന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മതപത്രം, മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാ 
ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പു കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി 
മണി യോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപകാരം 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- 1 S2/14002/2012/ MCC - Paraflin Wax and 

Isopropy Alcohol , 

S 1 ,50,000 
2 S214003/ 2012/ MCC Chemicals 

- 5 ,00, 000 
3 S2/14004/ 2012/ MCC - Antibiotic Discs 

- 2 ,50, 000 


Micro 
biology 


നിബന്ധനകൾ 


2 . 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം തന്നത് 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി സമഗവാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


Cost of tender form : 

Original - 416 for Sl. No. 1 " 1,040 for 

- Sl. No. 2 and * 612 for Sl. No. 3. 
Duplicate — 208 for Sl. No . 1 . 520 for 

Sl. No. 2 and · 306 for Sl. No. 3 . 
By Post — 456 for Sl. No. 1 1 ,080 for 

Sl. No. 2 and " 656 for Sl. No . 3 . - 
Closing date and time of sale of tender form 
30 - 10 -2012 , 3.30 p. m . 

Closing date and time of tender by post 
20 - 10-2012, 3 .30 p . m . 

Due date and time of receipt of tender — 31 - 10 - 2012 , 
| 11 a. m . 

| Due date and time of opening of tender - 31 -10 - 2012 , 
11.30 a . m . 
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ടെണ്ട ർ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 31-10- 2012 രാവിലെ 11 മണി. 


Date upto which rates are to be firm — 31-3 -2013 . 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender specifications 
are liable to be rejected without further notice. Duplicate 
copy of tender form can be obtained on payment of cost. 
The tender will be opened in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives as scheduled . 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 31- 10 -2012 
രാവിലെ 11. 30 മണി. 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3 - 2013. 


Samples , if required should be provided by the firm 
at their own expense . Further details can be had from the 
Office of the Principal, Government Medical College, 
Kozhikode during working hours. 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty minimum : 2 years. 
4 . AMC and CAMC: (rate to be mentioned 

separately ) will be considered for selection if 

necessary . 
5. No advance payment will be made . 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
- 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 
സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും 
കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . സംസ്ഥാ ന ത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാ പ ന ങ്ങ ൾക്ക് മുദ്രപതം ലഭി ക്കു ന്ന തിന് 150 
മണി യോർഡർ സഹിതം പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെൻറ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കെമിക്കൽ, ആന്റി ബയോട്ടിക് 
ഡിസ്കകൾ, ആൾക്കഹോൾ മുതലായവ നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അംഗീകൃത വിത ര ണ ക്കാ രിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ച 
മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറേ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സുകാരൻ സ്വയം 
വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

-- വൈകി ലഭി ക്കു ന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മതപത്രം മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാ 
ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പു കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി 
മണി യോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപകാരം 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


കമ 
| നമ്പർ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും 

അടങ്കൽ തുകയും 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


വിവിധം 


1 എസ്2/ 14002/ 2012/ എം . സി . സി. -- പാരഫിൻ 

വാക്സ് ആന്റ് ഐസോപ്രോഫൈൽ 
ആൾക്കഹോൾ - 1, 50,000 


2 


വിവിധം 


എസ് 6 /14003 / 2012/ എം . സി . സി. 

കെമിക്കൽസ് - 5,00 ,000 


നിബന്ധനകൾ 


3 എസ്6 /14004/ 2012 / എം . സി . സി. - ആന്റി 

ബയോട്ടിക് ഡിസ്കകൾ - 
- 2, 50,000 


മെകോ 
ബയോളജി 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ കമ ന മ്പർ 1 - ന് 416 , കമ ന മ്പർ 2 - ന് 
- 1,040 , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 612 . 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം തനത് 
- ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി, സമഗവാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധനസാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


പകർപ്പ് കമ ന മ്പർ 1 - ന് 208 , കമ നമ്പർ 2 - ന് 
- 520 , കമനമ്പർ 3 - ന് 306 . 


തപാൽ വഴി ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 456, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
- 1,080 , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 656 . 


ടെണ്ടർ ഫോറം തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 20- 10- 2012 , 3.30 മണി. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 10 - 2012 , 3. 30 മണി. 


- Medical College , 

Kozhikode . 


( Sd.) 
Principal. 
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TENDER EXTENSION NOTICES 


(1) 


Date and time of receipt of tender — 18 - 10 - 2012 , 
11 a . m . 

Date and time of opening of tender — 18 - 10 - 2012 , 
11. 30 a . m . 


No. S1/9141/ 2012 /MCC . 


10th September 2012 . 


Date up to which rates are to be firm — 31 - 3- 2013 . 

The tender without the required Earnest Money 
Deposit , agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice. 
Tender form is not transferable. Cheque, Draft , Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of the 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. The tender will be opened 
in the presence of the tenderers or their authorized 
representatives as scheduled . 


SPECIAL CONDITIONS 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of following equipments to Various 
Department of Government Medical College , Kozhikode . 
Tender forms and details can be obtained from the Office 
of the Principal, Government Medical College, Kozhikode 
on payment of tender cost. Tender should be 
superscribed with tender number and addressed to the 
Principal, Government Medical College , Kozhikode. Belated 
tenders will not be accepted . Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed 
in Kerala Stamp Paper worth · 100 and Earnest Money 
Deposit @ 1 % of the total cost of items tendered for. 
Stamp Paper will be supplied to the firm outside Kerala 
on request along with remittance of · 150 by Money 
Order in favour of Principal, Government Medical 
College , Kozhikode. Specimen copy of the agreement is 
annexed with the tender form . Rates should be quoted in 
Indian Rupees only. All the taxes applicable is to be 
clearly mentioned . Freight, insurance , loading, unloading 
erection and commission charges and installation should 
be borne by the tenderer . Payment also will be made in 
Indian Rupees. 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost , if requested . 
3. Warranty : minimum 2 years . 
4 . AMC and CAMC : minimum 5 years. AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വകുപ്പു 
കളിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിന് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത വിത ര ണ് 
ക്കാ രിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മൽസരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Sl . No. 


Department 


Tender No. and Name of Item 

with Approximate Cost 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും 
ഏകദേശ ചെലവും 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


General 
Surgery 


1 


1 S1/9146 /2012 /MCC — Advances cautery 

with vessel 
ceiling — 1 No.) — 

13 . 5 lakhs 
2 S2/9149/ 2012/MCC — Portable Echo 

Cardiograph 
(1 No.) 15 lakhs 


290Ừ 1/ 9146 /2012 / 290.MI.M1. — 
അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വാട്ടറി വിത്ത് വെസ്സൽ 
Miellouš1 ( 29mo) 13 , 50 ,000 


ജനറൽ 
സർജറി 


2 


Cardiology 


270 2/ 9149 /2012 /020.ml.ml. - 
പോർട്ടബിൾ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് - 
(1 admo) 15 ,00, 000 


- കാർഡി 
യോളജി 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

cromuodLDOMMIO 1- M 


2, 184, LOOMMIO 2- M 
2, 392 . 


Cost of tender form : 
Original — 2 , 184 for Sl. No. 1 and · 2, 392 for 

Sl. No. 2. 
Duplicate — 1,092 for Sl. No. 1 and 1, 196 

for Sl. No. 2 . 
By Post — 2 ,224 for Sl. No. 1 and 2,432 

for Sl. No. 2 . 
Closing date and time of tender form by post 
11 -10 -2012 , 3 p . m . 

Closing date and time of sale of the tender form — 
17 - 10 - 2012, 3 p . m . 


Job DOMMID 1- M . 1,092, (DOMMIS 2 - M 

1,196 . 
0108 01914LOOMMIS 1- M 2,224, COMMIS 

2 - M 2,432. 


ടെണ്ടർ ഫോറം തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
0001010 2010- 11- 10 - 2012 , 3 om . 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NOW010 — 17 - 10 - 2012 , 3 eml. 
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ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 10 - 2012 രാവിലെ 11 മണി. 


No . S1 / 9672/2012/ MCC. 


18th September 2012 . 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 - 10 - 2012 , 
11.30 മണി. 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3 - 2013. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
Dealers for the supply of X - ray viewing Lobby to the 
Department of Radiodiagnosis, Govt. Medical College , 
Kozhikode, Kerala, India. 

- Superscription _ Tender No. S1/9744/12/ MCC for the 
supply of X - ray viewing Lobby to the department of 
Radiodiagnosis. 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( 0495 - 2350212). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിത്തദ്രവ്യത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴുത്തുമായി 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണി 
യോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


Estimated cost — 30 ,500 . 


Cost of tender form : 
- Original - 312. 

Duplicate — 156 . 
By post _ 352 . 


Last date and time of sale of tender form 
30 -10- 2012 , 3 p . m . 


30 


- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം 
വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 


Last date and time of sale of tender form by post 
22 -10 -2012, 3 p. m. 


| Due date and time of receipt of tender - 31- 10 - 2012 , 
| 11 a. m . 


- Date and time of opening of tender - 31- 10 - 2012 , 
11 . 30 a. m . 


Date upto which the rates are to be firm — 31 - 3 - 2013 . 


- വൈകിലഭി ക്കു ന്നതും, മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മതപത്രം, മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാ 
ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
മണി യോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപകാരം 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


| 1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം തനത് 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി - സമഗ്രവാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ആവ ശ്യ മെ ങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


Person to be addressed for buying and submitting 
-- tender form - Principal, Medical College, Kozhikode, Kerala, 
India , Pin - 673 008 . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the office of the Principal, Medical College, Kozhikode 
during working hours ( Phone : 0495 2350212 ). Tender 
should be superscribed with tender number specified 
above . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price. Stamp 
Paper will be supplied to the firm outside Kerala on 
request along with remittance of ` 150 (° 100 towards 
the cost of stamp paper and " 50 as incidental charge ) 
by Money Order taken in favour of Principal, Medical 
College , Kozhikode. Specimen copy of the agreement is 
annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance , loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 


xvi 


കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


DETAILS OF ITEMS 


The tender without the required Earnest Money 
Deposit agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque, Draft , Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 

The tender will be opened as detailed above . 
Belated tenders will not be accepted . 


- 


1. 


X -ray viewing Lobby 3 numbers with separate 
switches — 3 Nos. 


2 . 


X -ray viewing Lobby 6 numbers with separate 
switches — 1 No. 


3. X -ray viewing Lobby single — 6 Nos. 


SPECIAL CONDITIONS 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ 
എക്സറേവ്യൂവിംഗ് ലോബി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണ 
ക്കാ രിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മൽസരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 


അടങ്കൽ തുക - 


30,500 . 


നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


3. Warranty - Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC — Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary. 


അസ്സൽ - 


312. 
156. 


പകർപ്പ് - 


5 . No advance payment will be made. 


തപാൽ വഴി 


352. 


ദർഘാസ് ഫോമു കൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- 30- 10 - 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


(3) 


No. S1 / 10885 / 2012/ MCC. 


14th September 2012 . 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 22 - 10 - 2012 വൈകുന്നേരം 
3 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 31 -10 - 2012 രാവിലെ 11 മണി. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Mobile Advanced 
C - Arm - 1 No . to the Department of Orthopaedics, Govt. 
Medical College, Kozhikode. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
31- 10 - 2012 , 11.30 മണി. 


Estimated cost - 


45 ,00,000. 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31 - 3- 2013. 


Cost of tender form : 


Original - 7,072. 
Duplicate — 3,536 . 


By post - " 7,112 


ദർഘാസുകൾ എസ്. 1/ 9744 / 12 / എംസിസി എന്ന മേലെഴു 
ത്തോടുകൂടി നേരിട്ടുനൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 08 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്ക 
കയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം 11 .30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടേയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ 
ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


Superscription — Tender No. S1/ 10892 /12 /MCC for the 
supply of Mobile Advanced C - Arm -1 to the department 
of Orthopaedics. 


Last date and time of sale of tender form 
17-10-2012 , 3 p . m . 


- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃ 
കയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യ 
ത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time of sale of tender form by post 
11 -10 -2012 , 3 p. m . 
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ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


Due date and time of receipt of tender - 18 -10 - 2012 , 
11 a . m . 


അസ്സൽ - 


7, 072. 


Date and time of opening tender - 18 - 10 - 2012 , 
11.30 a . m . 


പകർപ്പ് - 


3,536. 


തപാൽ വഴി 


7, 112. 


Date upto which the rates are to be firm — 31- 3 - 2013 . 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 11- 10 -2012, 3 മണി. 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal , Medical College, Kozhikode, Kerala, 
India , Pin - 673 008 . 


ദർ ഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 17 - 10 - 2012 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 10 - 2012, രാവിലെ 11 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18-10- 2012 , 
രാവിലെ 11.30 മണി. 


The tender forms and details of tender can be 
obtained from the office of the Principal, Government 
Medical College , Kozhikode during working hours 
(Phone : 0495 - 2350212). The tender should be superscribed 
with tender number as specified below . The tender should 
be submitted along with an agreement executed in Kerala 
Stamp Paper worth · 100 and Earnest Money Deposit 
@ 1 % of quoted price . Stamp Paper will be supplied to 
the firm outside Kerala on request along with remittance 
of ` 150 . 100 towards the cost of Stamp Paper and 
- 50 as incidental charges by Money Order taken in 
favour of Principal, Medical College , Kozhikode . 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 


ദർഘാസുകൾ എസ്. 1/10892/ 12 / എംസിസി എന്ന മേലെഴു 
ത്തോടുകൂടി നേരിട്ടുനൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം 
11 .30 മണിക്ക് ദർഘാ സു കാ രു ടേയോ അംഗീ ക ത 
പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ 
ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance , loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 


- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക 
യിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യ 
ത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


SPECIAL CONDITIONS 


The tender without, the required Earnest Money 
Deposit, the agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to rejected without further notice . 
Tender forms is not transferable. Cheque , Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of the 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 


The tender will be opened at detailed below . Belated 
tenders will not be accepted . 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഓർത്തോപീഡിക്സ് വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ മൊബൈൽ 
അഡ്വാൻസ്ഡ് സി . ആം - 1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യു ന്ന 
തിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത 
ഡീലർമാരിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മൽസരാധിഷ്ഠിതമായതുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC : minimum 5 years . AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


5. No advance payment will be made . 


അടങ്കൽ തുക - 


45,00,000 . 


Office of the Principal, 
Government Medical College , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Principal. 


നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
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TENDER NOTICE 


No . S1 / 4639 /2012/IMCH. 

10th September 2012. 
Sealed tenders are invited for supply of Nitrous 
Oxide-Oxygen Unit delivering equipment items in IMCH , 

Medical College , Kozhikode - 8 . List of item can be had 
from the office of the undersigned during office hours on 
any working days. Envelop containing tenders should be 
superscribed with tender numbers or indicated in the 
statements below and should be addressed to the 
Superintendent-IMCH , Medical College , Kozhikode - 8 , 
Tender must be submitted in sealed cover. Tender will be 
opened on 20 - 10 - 2012 at 11 a . m . in the presence of such 
of the tenderers or their authorized persons who may be 
present at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Kozhikode, 
Kerala will obtain the requisite tender form in which the 
tenders should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 


വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, 
മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തീയ തിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
20 - 10 - 2012 -ാം തീയതി 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾതാഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യാ യി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി. ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


അടങ്കൽ തുക 2 ലക്ഷം 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 

ഒറിജിനൽ - 416. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 18 - 10 - 2012 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19 - 10 - 2012, 5 മണി. 

- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി - - 
31- 10 - 2013. 


The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable. Cheques , 
Postage Stamp, Draft etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 ) of the total cost of articles 
tendered for. The tenders not accompanied by sufficient 
EMD will not be entertained . 

Approximate cost - " 2,00,000 . 
Cost of tender forms ( including tax) : 

Original — 416 . 
Duplicate - 208. 

If sent by postage charge - 50. 
Closing date and time of sale of tender forms , 
18 - 10 - 2012 , 3 p . m . 

| Last date and time of receipt of tender - 19 -10 - 2012, 
5 p . m . 

Date upto which the rates are to be firm 
31 - 10 -2013. 

Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day. The 
undersigned has the right to postphone / cancel the tender 
without further notice . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമ യത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വ യ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


SPECIFICATION 


1. 


2 . 
3. 
4 . 


2 Kits 1 demand regulator 

1 demand valve 
3 m flexible hose pipe 
Autoclavable face mask /mouth piece . 
Trolley 
30 small cylinders with capacity 970 litre of gas 
(gas to be specified ) 
Cost of Nitrous Oxide to be fixed for 1 year and 
to be filled as and when required . 


6 . 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മാതൃശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ ടസ് 
ഓക്സൈഡ്-ഓക്സിജൻ യൂണിറ്റ് ഡെലിവറിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ് 


Institute of Maternal and 
Child Health , 
Medical College , 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Superintendent. 
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TENDER NOTICE 
No. HDS/2942/2012. 

- 19th September 2012 . 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of Ortho Implants to Fair Price Medical Shop 
under the Hospital Development Society , Medical College 
Hospital, Kozhikode . For details contact the Hospital 
Development Society office during office hours . 

Approximate cost - 13, 00,000 . 
E. M. D . - 1 %. 

Superscription — Tender No. should be Specifically 
noted as - HDS/ 2924/ 12 , dated 21- 8- 2012 . 


Price of tender form — 2 ,250 ( Including ST ). 

Last date and time of close of sale of tender form — 
29-10-2012 , 3 p. m. 

Date and time of receipt of tender form — 30 - 10 -2012 , 
5 p. m . 

- Date and time of opening of tender - 31 - 10 - 2012, 
12 Noon . 


Date upto which the rates are to be firm — 31 - 12 - 2012 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent - Secretary , 
Hospital Development Society, Medical College Hospital, 
Kozhikode. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി വികസന 
സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ ന്യായ വില മെഡിക്കൽ 

ഷോപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സർജിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് താഴെ 
പറയുന്ന നിബ ന്ധ ന ക ൾ ക്ക് വിധേ യ മായി സീലു വച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക - 


13,00 ,000. 


നിരതദ്രവ്യം - ഒരു ശതമാനം. 


ടെണ്ട ർ അ യ യ്ക്കുന്ന ക വ റിനു മുകളിൽ നമ്പർ 
എച്ച്. ഡി .എസ്./ 2924/ 12 എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില ടാക്സടക്കം - 2,250 . 


- ടെണ്ടർ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 
29 - 10 - 2012 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
30 - 10 -2012, 5 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 31 - 10 - 2012 , 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി - 31 - 12 - 2012. 


ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം- സെക്രട്ടറി, 
ആശു പ്രതി വികസന സൊസൈറ്റി, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


Office of the Medical 
College Hospital, 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintendent and Secretary, 
(Hospital Development Society.) 


